Franciszek z Granowa Hr. Wodzicki 


b. Oficer Wojsk Polskich z r. 1831, ozdobiony krzyżem „Virtuti Militari * 


przeżywszy lat 78, po ció; a dolegliwéj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, zakończył życie 


w dniu 5 Września 1884 r. o godzinie 9 wieczorem. 


— CZESZE — 
Pozostała wdowa wraz z synem, córką i rodziną, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych, Towarzyszów broni zmarłego i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 11 przy ulicy św. Jana, w Sobotę dnia 6 Września b. r. o godzinie 9 rano 
do Kościoła N, Panny Maryi, a po odprawionóm Nabozenstwie na miejsce wiecznego spoczynku. 


Przedsiębiorstwo pogrzebowe „CONCORDIA.“ — J. K. Pękalski, W drukarni „CZASU“ w Krakowie, 


